JOZEF KREMER 


Obojga Praw 1 Filozoli Dr., Profesor 1 b. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Czlonek czyny i Dyrektor Wydziału Akademii 
Umiejętności w Krakowie, tudzież Czlonek wielu Towarzystw naukowych, żomierz Wojsk Polskich z r. 1631 Kawaler orderu 
Franciszka Józela, 


po długićj i dolegliwćj chorobie w 70%" roku życia, opatrzony śś. Sakramentami, 
zmarł w dniu 2°" Czerwca 1675 r. 


W żalu pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciól i pobożną Publiezność na wyprowadzenie zwłok 
pod L. 269 przy ulicy Sławkowskićj wprost na Cmentarz, w Piątek dnia 48 Czerwca b. r. o godz. 5ti z poludnia. 


Dzień Nabożeństwa za duszę zmarłego osobno ogłoszonym będzie. 


pl 
= WR; } NZ A = 
— = 05 Ja ; 4 | === 
= an (REZ) ES ZA |i N if W” =" A 
—— = > <a A en 4 
= A A = = A LB) f Sa re === 
— Uy Cs — = SA (24 EN If Ñ AT =. 
R Z F = 1 PASZ | 3 
ne — - Q 17 RDZ 
== ne === u » RE NA i IN IE: 4 = 
ATA m, ee 
= Ź {> ŻA, pos F 7 iit == 
= A SA: triku 
4 4 ¿| % ni 
A 4 


A 
WA Cae La 


Drukarnia Uuiwersytecka. 
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